VOCE DEL PADRONE - Modd. 538, 1708 [ 506 ] 



VOCE DEL PADRONE - Mod. 538 RADIOFONOGRAFO - Iden- 
tico al mod. 508, con finale EL6 al posto della EL3, e con alto- 
parlante e aliinentatore anodico separati. 


1,5 Mil 
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VOCE DEL PADRONE - Mod. 1708 - Del tutto eguale al mod. 
1706, dal quale differisce per avere l’indicatrice di sintonia EM4. 
Media frequenza 465 kc. 




















